Ks. PRALAT WLADYSLAW 


przezywszy lat 62, w kaplanstwie 35 lat, opatrzony sw. Sakramentami, zmarl dnia 


26 wrzesnia 1946 r. 


Pogrzeb odbył się w Laskach pod Warszawą, dnia 28 września b. r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA 


za spokój jego duszy odprawiona zostanie w Krakowie, w kościele 00. Dominikanów 
w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej, we wtorek dnia 8 października b. r. o godz. 8 rano 


o czym zawiadamiaja: 


rodzina i przyjaciele. 


dakted pogrzebowy ,WIECZNOSC" 
= KABOLA WAGI 
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